Ks. Kanonik WŁADYSŁAW 


BEDEK 


PRCDOSZCZ PARAFII W NIEDZWIEDZIU k. LIMANCWEJ I WICEDZIEKAN DEKANATU 
MSZANA DOLNA 


zaopatrzony św. Sakramentami, przeżywszy lat 65, zmarł w dniu 10 listopada 1975 r. 
Wprowadzenie do kościoła parafialnego w Niedźwiedziu odbędzie się w dniu 12. XI. br. o godz. 15. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione w kościele paraf. w Niedźwiedziu w dniu 13. XI. br. 


o godzinie 10. 


Pogrzeb odbędzie się w rodzinnej parafii w Zadrozu k. Skały w dniu 13 listopada br. o godzinie 14.30. 


O powyższym zawiadamiają: 


KSIĘŻA DEKANALNI, PARAFIANIE I RODZINA. 
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